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Additif 

Lettre datee dd 27 fevrlox 1996, adrossdo au President 
du Conseil de securite par le Secretaire general 

Veuillez trouver ci-joint le rapport de la Mission technique des 
Nations Unies que j'ai depechee en Iraq pour effectuer un releve des 
"sites presidentiels" (voir annexe I), ainsi que le texte de la lettre datee 
du 21 fevrier 1998 que j'ai adressee au Vice-Premier Ministre iraquien 
(voir annexe II). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir les porter a 1'attention des 
membres du Conseil de securite en tant qu'additif au document contenant le 
Memorandum d'accord signe le 23 fevrier 1998 a Bagdad par 1'Organisation des 
Nations Unies et la Republique d'Iraq (S/1998/166). 

Les documents mentionnes dans les conclusions du rapport de la Mission 
technique etant volumineux, le Secretariat les tient a la disposition des 
delegations au Cabinet du Secretaire general. Ils pourront etre consultes dans 
la salle des cartes, au 38e etage, du lundi au vendredi de 14 heures a 17 h 30 
(pour tous renseignements, consulter M. Vladimir Grachev, poste 3-3793). 

( Signe ) Kofi A. ANNAN 


98-04873 


(F) 270298 


270298 
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ANNEXE I 


20 fevrier 1998 

Rapport de la Mission technique des Nations Unies en Iraq 

I. OBSERVATIONS GENERALES 

1. La Mission technique des Nations Unies a suivi les directives ci-apres, 
fournies par le Cabinet du Secretaire general. 

2. L'equipe initiale etait composee de Staffan de Mistura, Coordonnateur, de 
Peter Fodor (Autriche), ingenieur geometre, et de Wolfgang Eichel (Autriche), 
geometre. 

3. A son arrivee, et apres s'etre entretenue avec des representants du 
Gouvernement iraquien, l'equipe a ete rejointe par deux autres membres a part 
entiere, Jaakko Ylitalo, Directeur adjoint de la Commission speciale des 
Nations Unies et Gerard Essertel, specialiste de 1'analyse photographique de la 
Commission speciale. 

4. Lors de la reunion, l'equipe a obtenu du Gouvernement iraquien : 

a) De consulter les cartes du Gouvernement iraquien, et que celui-ci 
definisse clairement le perimetre de chaque "site presidentiel" defini et 
designe par lui; 

b) De survoler en helicoptere tous les sites presidentiels comme elle le 
jugerait necessaire; 

c) De prendre comme elle le souhaitait des photographies aeriennes et 
terrestres de chaque site et de chaque batiment. 

5. L'equipe a termine ses leves a 14 h 30 le 18 fevrier 1998; elle a travaille 
tous les jours de 6 h 30 a 23 heures. 

II. EXECUTION DU MANDAT 

6. Les delais accordes a la Mission etaient extremement courts pour l'examen de 
sites aussi differents et distants. Elle s'est acquittee des taches ci-apres, 
enumerees au second paragraphe de son mandat : 

a) Trace sur des cartes a grande echelle du perimetre des huit sites 
presidentiels designes par le Gouvernement iraquien; 

b) Approximation du nombre et des dimensions des structures presentes sur 
chaque site, en en precisant la nature et les utilisations. 

7. Faute de temps, la Mission n'a pas pu preciser sur les cartes 1'emplacement 
exact des batiments se trouvant sur chaque site, car elle s'est occupee en 
priorite des taches a) et b). En outre, certains des principaux batiments 
etaient deja indiques sur les cartes originales. 
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8. En revanche, la Mission est allee au-dela de son mandat en visitant autant 
de batiments que possible dans les delais accordes. De plus, elle a assure une 
couverture photographique des sites beaucoup plus complete que ce que l'on en 
attendait initialement, qu'il s'agisse de photos aeriennes ou terrestres. 

9. Le releve porte sur les sites ci-apres designes par le Gouvernement 
iraquien : 

1. Site presidentiel du Palais de la Republique (Bagdad) 

2. Site presidentiel de Radwaniyah (Bagdad) 

3. Site presidentiel de Sijood (Bagdad) 

4. Site presidentiel de Tikrit 

5. Site presidentiel de Thartar 

6. Site presidentiel de Jabal Nakhul 

7. Site presidentiel de Mossoul 

8. Site presidentiel de Bassorah 

10. Les sites 1 a 6 ont ete survoles a plusieurs reprises en helicoptere puis 
visites. L'equipe a defini les perimetres, pris des photos aeriennes et 
terrestres et a visite les batiments. 

11. Elle a procede de meme pour les sites 7 et 8 mais ne les a pas survoles, 
pour deux raisons : a) les representants de l'ONU ont juge qu'il n'etait pas 
necessaire, compte tenu des tensions internationales, de survoler en helicoptere 
1'extreme nord ou 1'extreme sud et b) compte tenu des dimensions et de 

1'emplacement des sites, des photographies terrestres suffisaient. 

12. Lorsqu'elle a effectue ses leves terrestres, l'equipe n'a pas note de 
grands immeubles de bureaux ou de casernes, sauf sur le site presidentiel du 
Palais de la Republique, ou des bureaux abritent le personnel presidentiel qui 
participe au travail quotidien du Gouvernement. L'equipe a egalement pris note 
de la presence sur ce meme site de l'etat-major du Bataillon presidentiel et 
d'un heliport dote de deux hangars de taille moyenne. Le 20 fevrier 1998, elle 
a demande a visiter ces batiments, ce qu'elle a fait le matin meme. Par 
ailleurs, dans tous les sites presidentiels, l'equipe a note 1'existence de 
plusieurs miradors et/ou salles de garde, mais d'aucune caserne. 

13. Les huit sites presidentiels sont delimites par des murs ou des clotures 
eleves. Ils sont tous amenages de la meme fagon, avec des residences d'accueil 
dotees d'un systeme integre de batiments a usage domestique et des villas pour 
les personnalites, et comportent souvent un lac artificiel sur lequel des lies 
artificielles ont ete amenagees de telle sorte que chaque maison ait acces au 
lac. 
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14. Les sites representent au total une superficie d'environ 31,5 km 2 . Le plus 
grand, celui de Radwaniyah, s'etend sur quelque 17,8 km 2 et le plus petit sur 
0,8 km 2 . La superficie couverte par les lacs artificiels represente environ 
10,2 km 2 au total. 

15. L'equipe a accede sans aucun probleme a tous les batiments qu'elle a 
souhaite visiter et a pu prendre toutes les photographies qu'elle voulait. 

16. A la demande expresse du Gouvernement iraquien, elle a aussi fait des leves 
a l'interieur et a l'exterieur d'un batiment appele A1 Hyatt, situe sur le site 
presidentiel du Palais de la Republique, qu'elle a localise suivant le systeme 
de positionnement universel (GPS). Ce batiment, qui avait apparemment fait 
l'objet en septembre 1997 d'un disaccord entre le Gouvernement iraquien et la 
Commission speciale des Nations Unies, a ete visite de fond en comble par 
l'equipe, qui a pris des photographies de l'interieur. 

17. Les hauts responsables du Gouvernement iraquien ci-apres etaient a la 
disposition de l'equipe pour repondre a ses questions : le Ministre du petrole, 
le lieutenant-general Amir Muhammad Rachid, le Ministre adjoint des affaires 
etrangeres, M. Riad A1 Qaysi, le Directeur general des travaux des sites 
presidentiels, M. Hussain Khadduia, le Directeur general de 1'Office national de 
controle, Enecal Hassian Amin, et le Secretaire particulier du President 
iraquien, M. Abid Mohammed. 

III. DISPOSITIONS PRATIQUES 

18. L'equipe etait assistee par la Mission d'observation des Nations Unies pour 
l'lraq et le Koweit (MONUIK) pour 1'arrangement de ses voyages a l'exterieur. 

19. L'equipe a beneficie en permanence en Iraq de 1'assistance de la Commission 
speciale des Nations Unies et du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 
les affaires humanitaires en Iraq, en ce qui concerne le personnel de bureau, 
l'appui logistique, les communications et les transports. 

20. Pour la localisation proprement dite des coordonnees de chaque perimetre, 
l'equipe a utilise deux appareils portatifs (Garrin 45x) du systeme de 
positionnement universel (GPS) fournis par la Commission speciale. 

21. Les photographies ont ete prises par le photographe specialise de la 
Commission speciale, Gerald Essertel, au moyen d'un appareil Nikon F806 avec des 
films specialement congus aussi bien pour la photographie aerienne que pour la 
photographie au sol. Au total 523 photos ont ete prises. 

22. Des helicopteres du Gouvernement iraquien et des helicopteres de la 
Commission speciale ont ete utilises selon les besoins et le transport terrestre 
a ete organise par le Gouvernement iraquien, la Commission speciale et le Bureau 
du Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires en Iraq. 


/ ... 



S/1998/166/Add.1 

Frangais 

Page 5 


IV. CONCLUSIONS 


23. Le resultat final de ce releve est joint au present document. II donne 
pour chacun des sites presidentiels 1 2 : 


a) Un perimetre defini suivant 
(GPS), sur la base des indications du 
marque sur la carte originate fournie 
general; 


le systeme de positionnement universel 
Gouvernement iraquien. Ce perimetre est 
a la Mission par le Cabinet du Secretaire 


b) Une delimitation de la zone designee comme site presidentiel par le 
Gouvernement iraquien, indiquant les points GPS et le calcul de la superficie 
totale en metres carres; 


c) Une liste des coordonnees GPS pour chaque site presidentiel; 

d) Deux cartes supplementaires a l'echelle de chacun des sites; 

e) Une liste des batiments que comprend, selon les estimations, chaque 
site presidentiel et une description de leur norabre approximatif, de leur nature 
et de leur utilisation; 

f) Un jeu complet des photographies aeriennes et de celles prises au sol 
pour chacun des sites. 

24. Les membres de la Mission technique des Nations Unies tiennent a exprimer 
leur gratitude au Secretaire general pour leur avoir confie cette delicate 
mission technique. 

Le Coordonnateur de l'equipe 
( Signe ) Staffan de MISTURA 


1 II y a trois cartes distinctes et complementaires pour le site 
presidentiel de Radwaniyah, en raison de sa dimension et de la complexite de sa 
configuration. 

2 La dimension moyenne maximale des principaux batiments definis comme 
residences d'accueil presidentielles peut etre estimee comme suit : grande 
residence d'accueil : 6 000 m 2 (2 a 3 niveaux); residence moyenne : 1 500 m 2 

(2 niveaux); et petite residence : 600 m 2 (1 niveau); le Palais de la presidence 
de la Republique situe sur le site du meme nom offre environ 33 000 m 2 de 
surface (3 a 4 niveaux). 
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ANNEXE II 

Lettre datee du 21 fevrier 1998, adressee au 
Vice-Premier Ministre de l'lraq 

J'ai l'honneur de vous faire part du resultat final du releve des "sites 
presidentiels" en Iraq effectue par la Mission technique des Nations Unies 
designee par moi. 


( Signe ) Kofi A. ANNAN 




